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SEIS NUEVAS ESPECIES DE NEMATODOS PARASITOS 
DE DIPLOPODOS DE MEXICO 


Lericia SANCHEZ-VELAZQUEZF 


RESUMEN 


En este trabajo se describen seis especies nuevas de nemâtodos parâsitos de diplépo- 
dos, de tres diferentes localidades de México: Tepoztlán, Mor. “Los Tuxtlas”, Ver., 
y Tlalchinol, Hgo. Se discute la posicion taxonómica de cada una de ellas, compa- 
rândolas con las especies mas afines dentro de cada gĉnero. 


Palabras clave: Nemätodos. Parâsitos. Diplépodos. México. Especies Nuevas. 


ABSTRACT 


In this paper six new species of nematoda are described, all parasitizing Diplopoda 
of three localites of México: Tepoztlan, Morelos; “Los Tuxtlas”, Veracruz and Tlal- 
chinol, Hidalgo. A brief discussion of the taxonomic position of each is presented, 
and the relationship with other close especies within each genus. 


Key words: Nematodes. Parasites. Millepedes. Mexico. New Species. 


INTRODUCCION 


Debido a sus habitos de alimentacion, los 
miriápodos presentan un alto indice de 
parasitismo, siendo los paräsitos mas co- 
munes gregarinas, localizadas en la por- 
cién anterior del intestino; en la porcion 


media y resto del intestino, se presenta. 
gran variedad de nematodos; los miriá- 
podos también pueden servir como hospe- 
deros intermediarios de algunas especies. 
de acantocéfalos. 


MATERIALES Y METODOS 


Los nemâtodos descritos en el presente 
trabajo fueron aislados de los siguientes 
hospederos: Amplinus sp., que fue reco- 
lectado en la Estacién de Biologia “Los 
Tuxtlas”, Veracruz, México, el 2 de mayo 
de 1976, por el M. en C. Rafael Lamothe- 
Argumedo. Rhinocricus sp., recolectado 


en “Camino a Laguna Escondida”, Cate- 
maco, Veracruz, Mĉxico, el 27 de junio- 
de 1976, por el Biól. Roberto Terrón. Hil- 
tonius carpinus (Chamberlain) recolecta- 
do en el “Cerro del Tepozteco”, Tepoz- 
tlán, Morelos, México, el 30 de junio de 
1976, por el M. en C. Rafael Lamothe- 


Laboratorio de Helmintologia “Dr. Eduardo Caballero y Caballero”, Instituto de Biologia.. 


UNAM. México. 
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Argumedo. Amplinus sp. recolectado 12 
km adelante de Tlalchinol, Hidalgo, ca- 
rretera México-Tampico, el 12 de marzo 
de 1978, por el Bi6l. Roberto Terrón. 

Se recolectaron directamente en troncos 
en descomposicién y debajo de piedras. 
Se transportaron al laboratorio en frascos 
con tierra del lugar donde fueron recolec- 
tados, para su estudio helmintolėgico. El 
examen de los miriâpodos se realizo de- 
capitandolos, para extraer el aparato di- 
gestivo; los nematodos se encontraron 
siempre en las regiones media y posterior 
del intestino; de aqui se aislaron en agua 
corriente, para ser estudiados en vivo y 
posteriormente fijados en alcohol de 70° 
«caliente. Los nemâtodos fueron aclarados, 
utilizando liquido de Lent y lactofenol; 
los dibujos fueron realizados con la ayuda 
-de la camara clara y las medidas son da- 
das en milimetros. 


‘Orden: Rhigonematiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sánchez, 
1947) Kloss, 1960 
Fam: Ichthyocephalidae Travassos y 
Kloss, 1959 
Subfam: Ichthyocephalinae Artigas, 1929 
Gĉnero: Ichthyocephalus Artigas, 1926 
Especie: Ichthyocephalus hoffmani 
sp. nov. 

(Figs. 1-6) 


La descripción de esta especie se basa 
en el estudio de seis ejemplares, tres ma- 
chos y tres hembras, de los 110 ejempla- 
res recolectados en el intestino de un solo 
individuo de Rhinocricus sp. (Diplopo- 
da), de los cuales ocho fueron machos y 
los demäs hembras. Son nemätodos gran- 
des que en vivo presentan un color blanco 
opaco, de cuerpo alargado, la cuticula 
presenta pequefias estriaciones transversa- 
les en las cuales se observan pequeñas es- 
pinas que se distribuyen desde el extremo 
anterior del cuerpo hasta el nivel de la 


parte media del eséfago; la extremidad 
cefalica presenta un par de labios muscu- 
losos, de los cuales uno es dorsal y el otro 
es ventral; en cada uno de éstos se pre- 
senta un par de pequeĥas espinas subla- 
terales, quedando unas enfrente de las 
otras; el labio dorsal esti mas desarrolla- 
do que el ventral y aparentemente lo cu- 
bre (Fig. 1) ; el esófago es voluminoso, de 
paredes fuertemente musculosas; le sigue 
un istmo corto, comunicado con el bulbo 
esofágico, el cual presente seis sáculos bul- 
bares; la terminacién del cuerpo de la 
hembra es en punta fina, en tanto que en 
los machos se presenta un apĉndice fili- 
forme corto, terminado en punta roma. 


Machos: Los machos son ligeramente 
mas pequeños que las hembras; miden 
6.477 a 7.015 de longitud total por 0.266 
a 0.296 de anchura maxima; la extremi- 
dad caudal esta encorvada hacia la super- 
ficie ventral, el apéndice filiforme caudal 
mide 0.266 a 0.518 de largo por 0.029 a 
0.044 de ancho (Fig. 2). El eséfago corto 
y musculoso, mide 0.325 a 0.384 de largo 
por 0.192 a 0.222 de ancho el istmo mide 
0.036 a 0.041; a nivel del istmo esofägico 
se encuentran seis cĉlulas glandulares de 
color pardo claro; el bulbo esofâgico mide 
0.103 a 0.133 de largo por 0.133 a 0.148 
de ancho (Fig. 3). El intestino en su par- 
te mas ancha mide 0.148 a 0.251, la aber- 
tura cloacal dista del extremo posterior 
de 0.384 a 0.666. El anillo nervioso se 
localiza alrededor del istmo, y se encuen- 
tra a una distancia del extremo cefalica 
que varia de 0.296 a 0.340. El poro ex- 
cretor dista de la region anterior de 0.296 
a 0.340 y se localiza a nivel del esófago, 
Existe un solo testículo tubular y alar- 
gado. 

En el extremo caudal se encuentran 
quince pares de papilas arregladas de la 
siguiente manera: diez pares precloaca- 
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les y cinco pares postcloacales; presenta, 
ademas, un par de espiculas genitales que 
son desiguales en forma y tamaŭo, siendo 
la izquierda gruesa y corta y la espicula 
derecha larga y delgada; el extremo distal 
de la espicula izquierda (gruesa) es re- 
dondeado, y el terminal en punta, siendo 
su parte media acanalada; mide 0.207 a 
0.236 de largo por 0.014 a 0.029 de an- 
cho; la espicula derecha (delgada) es 
truncada en su extremo distal y en punta 
en el extremo terminal, mide 0.325 a 0.399 
de largo por 0.014 de ancho, el guberna- 
culum de forma irregular (Fig. 4), te- 
niendo una formacion molariforme con 
dos prolongaciones laterales a manera de 
alas triangulares, mide 0.059 a 0.074 de 
largo por 0.029 a 0.059 de ancho. 


Hembras: Las hembras son ligeramente 
mis grandes que los machos, miden 7.133 
a 7.592 de longitud total, por 0.310 a 
0.399 de anchura mixima; el apĉndice 
filiforme mide 0.606 a 0.814 de largo por 
0.059 a 0.088 de ancho (Fig. 5). La boca 
presenta una forma de abertura transver- 
sal que mide 0.148 a 0.162, se continüa 
con el eséfago que mide 0.384 a 0.414 de 
largo por 0.222 a 0.251 de ancho; el ist- 
mo mide 0.036 a 0.041; el bulbo esofâgico 
mide 0.103 a 0.118 de largo por 0.148 a 
0.162 de ancho, presenta seis sâculos o 
prolongaciones bulbares, que se introdu- 
cen en la primera porción del intestino; 
el intestino en su parte mis amplia mide 


0.266 a 0.325; el ano se encuentra a una 
distancia del extremo caudal de 0.606 a 
0.814. 

El anillo nervioso dista de la regién ce- 
falica de 0.340 a 0.370, el poro excretor 
se localiza a una distancia del extremo 
anterior de 0.310 a 0.340. Las hembras 
son didelfas, anfidelfas y los ūteros desem- 
bocan directamente a un oviyector muscu- 
loso que mide 0.143 a 0.151 de largo por 
0.082 a 0.118 de ancho, ĉste termina en 
la vulva, la cual se localiza en la region 
postecuatorial del cuerpo y dista de la 
región caudal de 1.805 a 2.072 (Fig. 6); 
en algunas hembras los ŭteros presentan 
gran cantidad de huevos embrionados, de 
câscara lisa y de color amarillento, que 
miden 0.088 a 0.133 de largo por 0.074 a 
0.088 de ancho; el espesor de la câscara 
varia de 0.008 a 0.012. El nombre de esta 
especie está dedicado con todo respeto al 
Dr. Richard L. Hoffman. 


Hospedero: Rhinocricus sp. 

Habitat: Parte posterior del intestino, 

Localidad: Camino a Laguna Escondida 
(Municipio de San Andrés Tuxtla), 
Veracruz. 

Fecha de colecta: 26 junio de 1976. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Co- 
leccién Helmintolėgica del Instituto de 
Biologia y registrados con el nūmero: 
166-4. 
Paratipos: En la misma Colección Hel- 

mintolėgica con el número: 166-5. 


DISCUSION 


La especie en estudio presenta gran 
semejanza con I. ichthyocephalus, ya que 
ambas tienen un labio dorsal mas desarro- 
llado que el ventral y presentan un par 
de papilas en cada uno, cuerpo con pe- 
queĥas estrias transversales, y en éstas se 
observan espinas muy pequeĥas; no existe 


istmo; el bulbo esofâgico musculoso, pro- 
yecta al interior del intestino seis prolon- 
gaciones; poro excretor en la base del 
cuerpo del eséfago; anillo nervioso en la 
porción final del corpus y envuelve a seis 
glândulas; en las hembras, el aparato re- 
productor es didelfo y anfidelfo, y la vulva 


66 LETICIA SÁNCHEZ-VELÁZQUEZ 


se abre en la region postecuatorial del 
cuerpo; en los machos, las espiculas son 
desiguales en forma y tamaŭo, ya que una 
es corta y gruesa y la otra larga y delga- 
da. Ichthyocephalus hoffmani sp. nov. di- 
fiere de I. ichthyocephalus, en que las 
hembras son ligeramente más pequeñas, 
el bulbo cefálico es más grande en largo 
y ancho. Los machos de Ichthyocephalus 
hoffmani sp. nov. son mucho más grandes 
que los machos de 1. ichthyocephalus; las 
proyecciones mamiliformes son muy acen- 
tuadas, las espículas de Ichthyocephalus 
hoffmani sp. nov. son más pequeñas y el 
número de papilas es mayor (quince pa- 
res), en tanto que en 1. ichthyocephalus 
son diez pares. 

En 1. ichthyocephaloides, el estudio fue 
realizado con ejemplares femeninos y la 
comparación es un poco difícil ya que no 
se encontraron ejemplares machos. Ich- 
thyocephalus hoffmani sp. nov. difiere de 
I. ichthyocephaloides, en que las hembras 
son más grandes, la cutícula no se encuen- 
tra revestida de espinas, sino que éstas lle- 
gan solamente a la altura de la parte me- 
dia del esófago, la distancia del ano a la 
extremidad caudal es más grande, los hue- 
vos en I. ichthyocephaloides, son más 
grandes, pues miden 0.147 a 0.161 de lar- 
go por 0.112 a 0.124 de ancho, en cambio 
en Ichthyocephalus hoffmani sp. nov. mi- 
den 0.088 a 0.133 de largo por 0.074 a 
0.088 de ancho. 

Ichthyocephalus hoffmani sp. nov. tam- 
bién es semejante a I. egleri, pero difiere 
en que las hembras son mas grandes, el 
poro excretor se encuentra mas distante 
de la regién cefalica, el diametro bucal es 
mayor, el bulbo cefalico y el bulbo esof4- 
gico son mayores, y la distancia del ano 
a la extremidad caudal es mayor. Los ma- 
chos de Ichthyocephalus hoffmani sp. 
nov. son mâs grandes que los machos de 
1. egleri, el poro excretor se encuentra 


mas distante; el gubernaculum que se ob- 
servo perfectamente bien, es de forma 
irregular, siendo la formacion molarifor- 
me con dos prolongaciones laterales a 
manera de alas triangulares, el nūmero de 
papilas es mayor (quince pares), en tanto 
que en 1. egleri presenta solamente diez 
pares. 

Ichthyocephalus hoffmani sp. nov. di- 
fiere de 7. antenori en que las hembras 
son mas grandes en la primera, al igual 
que la porcion libre del corpus, la distan- 
cia del ano a la extremidad caudal es mas 
grande, los huevos de I. antenori son mas 
grandes y miden 0.148 a 0.156 de largo 
por 0.104 a 0.112 de ancho, en tanto que 
en Ichthyocephalus hoffmani miden 0.088 
a 0.133 de largo por 0.074 a 0.088 de an- 
cho, la distancia del ovario al eséfago, asi 
como la distancia del ovario a la extremi- 
dad caudal, es mas grande. Los machos 
de Ichthyocephalus hoffmani sp. nov. son 
mas grandes que los machos de I. ante- 
nori, las espiculas de Ichthyocephalus 
hoffmani sp. nov. son diferentes en forma 
y tamaño, mientras que las espiculas de 
1. antenori, son casi iguales en forma y 
tamaño, el gubernaculum se observo cla- 
ramente, y el numero de papilas de Ich- 
thyocephalus hoffmani sp. nov. es mayor 
(quince pares), mientras que en 1. ante- 
nori solamente se mencionan papilas pe- 
queñas. 


Orden: Rhigonematiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sanchez, 
1947) Kloss, 1960 
Fam: Rhigonematidae (Artigas, 1930) 
Chitwood, 1935 
Subfam: Rhigonematinae (Artigas, 1930) 
Chitwood, 1935 
Gĉnero: Ruizia Travassos y Kloss, 1959 
Especie: Ruizia leonilae sp. nov. 


(Figs. 7-12) 
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La descripcion se basa en seis ejempla- 
res, tres hembras y tres machos de sesenta 
y cinco ejemplares recolectados del intes- 
tino de Rhinocricus sp. (Diplopoda), de 
los cuales veinticinco fueron hembras ma- 
duras, quince en estado juvenil y los vein- 
ticinco restantes machos. 

Son nemâtodos que en vivo presentan 
un color blanquecino; el extrerno anterior 
es redondeado, en forma de una pequeña 
sombrilla; la mayoria muestra pequeĥas 
espinas agudas que llegan hasta la region 
subecuatorial del eséfago; sin embargo, 
algunos individuos presentan pocas espi- 
nas, y algunos otros carecen de espinas. La 
boca es circular, presenta tres labios: uno 
dorsal y dos ventrolaterales; cada uno de 
éstos esta provisto de tres dientes, el labio 
dorsal presenta un par de papilas, y los 
labios ventrolaterales una papila cada uno 
(Fig. 7) ; el eséfago termina en un bulbo 
esofagico, y la parte posterior de éste pre- 
senta dos sâculos bulbares; la parte pos- 
terior del macho presenta un apéndice 
cânico corto terminado en punta roma, y 
en las hembras este apéndice es largo y 
termina en punta aguda. 


Machos: Los machos son ligeramente 
mas pequeĥos que las hembras, miden de 
2.412 a 3.078 de longitud tctal, por 0.086 
a 0.106 de anchura maxima, la parte cau- 
dal se encuentra enrollada hacia la región 
ventral, el apéndice filiforme mide de 
0.008 a 0.020 de largo por 0.004 a 0.008 
en su parte más ancha. El esófago es cor- 
to y musculoso, mide 0.237 a 0.278 de 
largo por 0.061 a 0.077 de ancho, el bul- 
bo esofágico mide 0.053 a 0.069 de largo 
por 0.061 a 0.082 de ancho, los sáculos 
bulbares miden 0.020 a 0.041 de largo por 
0.020 a 0.036 de ancho (Fig. 8), el intes- 
tino en su parte más ancha mide 0.069 a 
0.090. La cloaca dista del extremo poste- 
rior de 0.094 a 0.110 (Fig. 9). El anillo 


nervioso se localiza en la región ecuatorial 
y angosta del esófago, y dista del extremo 
anterior de 0.106 a 0.123, el poro excre- 
tor muy pequeño y poco visible, se en- 
cuentra a nivel de la unión del esófago y 
con el bulbo esofágico, dista del extremo 
anterior de 0.237 a 0.287, el testículo es 
tubular y alargado. El extremo posterior 
del macho presenta nueve pares de papi- 
las genitales, todas sésiles, arregladas de 
la siguiente manera: cinco pares precloa- 
cales y cuatro postcloacales, además pre- 
senta un par de espículas genitales que 
son iguales en forma y tamaño, los extre- 
mos distales de ambas son redondeados, 
y los terminales en punta, las espículas 
miden 0.159 a 0.295 de largo, por 0.012 
a 0.016 de ancho, el gubernaculum pre- 
senta una forma de “Y” con el tronco de 
bordes sinuosos, y adelgazándose hacia la 
base, y con ramas gruesas, de perfil trian- 
gular, terminadas en punta roma, mide 
0.073 a 0.090 de largo por 0.020 a 0.041 
de ancho (Fig. 10). 


Hembras: Las hembras son ligeramente 
más grandes que los machos, miden 3.093 
a 3.596 de largo total por 0.106 a 0.473 
de ancho, el apéndice caudal filiforme 
mide 0.444 a 0.577 de largo por 0.020 a 
0.045 de ancho, el esófago en forma de 
lira mide 0.233 a 0.291 de largo por 0.073 
a 0.086 de ancho, el bulbo esofágico mide 
0.057 a 0.077 de largo por 0.073 a 0.090 
de ancho, los sáculos bulbares miden 0.024 
a 0.036 de largo por 0.020 a 0.041 de an- 
cho, el intestino en su parte más ancha 
mide 0.098 a 0.444 de diámetro, el ano 
se encuentra a una distancia de 0.444 a 
0.577 del extremo posterior; el anillo ner- 
vioso dista de la parte anterior del cuerpo 
de 0.106 a 0.131; el poro excretor se loca- 
liza a una distancia del extremo anterior 
que varia de 0.229 a 0.291 (Fig. 11). El 
aparato reproductor es didelfo, anfidelfo, 
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los ūteros se unen constituyendo una va- 
gina musculosa que desemboca en la vul- 
va, ésta se encuentra en la region post- 
ecuatorial del cuerpo y dista del extremo 
posterior de 0.434 a 1.805 (Fig. 12); en 
algunas hembras los ūteros se encuentran 
llenos de huevos; ėstos son de câscara lisa, 
miden 0.065 a 0.086 de largo por 0.053 a 
0.065 de ancho, algunos tienen forma oval 
y otros esférica, y presentan dos paredes, 
la externa gruesa y la interna delgada. 
Esta especie esta dedicada con todo respe- 
to a la Dra. Leonila Vazquez, entonces 


Jefa del Departamento de Zoologia, del 
Instituto de Biologia, UNAM. 


Hospedero: Rhinocricus sp. (Diplopoda). 

Habitat: Intestino, 

Localidad: Catemaco, Veracruz, 27 de 
junio de 1976. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Colec- 
ción Helmintologica del Instituto de 
Biologia con el numero: 167-1. 
Paratipos: En la misma coleccién Hel- 

mintologia con el número: 167-2. 


DISCUSIÓN 


El género Ruizia actualmente compren- 
de once especies. Dificre de todas las es- 
pecies conocidas del género, por la pre- 
sencia de espinas cuticulares que se ex- 
tienden desde la región cefálica hasta la 
región subecuatorial del esófago. 

La especie aquí estudiada se asemeja 
más a Ruizia chanaae, porque en las hem- 
bras de ambas, la vulva se localiza en la 
región postecuatorial del cuerpo, y espe- 
cialmente por la presencia de un guber- 
naculum, estructura que se encuentra au- 
sente en todas las demás especies del gé- 
nero; pero difiere de la misma especie, en 
que la longitud total del cuerpo de las 
hembras es menor, al igual que la distan- 
cia del ano a la extremidad caudal del 
cuerpo; difiere en el tamaño del corpus 
del esófago, así como en la distancia de 
la vulva a la extremidad caudal, que es 
más grande en R. chanaae; por otro lado, 
la distancia del ovario a la base del esó- 
fago, asi como la longitud de la extremi- 
dad caudal, son mayores. Los huevos en 
Ruizia chanaae son más grandes, miden 


0.096 a 0.100 de largo por 0.068 a 0.080 


de ancho, mientras que en Ruizia leonilae 
miden 0.065 a 0.086 de largo por 0.053 a 
0.065 de ancho. 

En los machos de Ruizia leonilae sp. 
nov., el corpus del eséfago y el bulbo eso- 
fâgico son ligeramente mas pequeños que 
en los machos de Ruizia chanaae, la dis- 
tancia del ano a la extremidad caudal es 
menor en Ruizia leonilae sp. nov. y ésta 
difiere tambiĉn en la forma de la cola, 
siendo en Ruizia chanaae cénica con un 
apendice filiforme más o menos largo; en 
cambio, en Ruizia leonilae sp. nov., el ex- 
tremo caudal es conico y termina en for- 
ma roma, las espiculas son más pequeñas 
en R. chanaae, y el nūmero de papilas es 
menor en Ruizia leonilae sp. nov., ya que 
presenta nueve pares (cinco pares precloa- 
cales y cuatro pares postcloacales), mien- 
tras que en Ruizia chanaae el nūmero de 
papilas es de diez pares (cuatro pares pre- 
cloacales y seis pares postcloacales). Re- 
sumiendo, consideramos que los caracte- 
res antes mencionados son lo suficiente- 
mente significativos, por lo que la propo- 
nemos como nueva especie. 
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Orden: Rhigonematiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sanchez, 
1947) Kloss, 1960 
Fam: Rhigonematidae (Artigas, 1930) 
Chitwood, 1937 
Subfam: Rhigonematinae (Artigas, 1930) 
Chitwood, 1937 
Género: Rhigonema Cobb, 1898 
Especie: Rhigonema caballerodeloyai 
sp. nov. 

(Figs. 13-17) 


La descripcién fue realizada con tres 
ejemplares, dos machos y únicamente una 
hembra; el material fue recolectado del 
intestino de Hiltonius carpinus (Cham- 
berlain) (Diplopoda). 

En vivo son de coloración clara trans- 
parente, la cuticula presenta finas estria- 
ciones y gran cantidad de espinas, ĉstas 
van disminuyendo de tamaño del extremo 
anterior hasta casi la parte postecuatorial 
del cuerpo; las hembras y los machos pre- 
sentan tres labios envueltos en un engro- 
samiento cuticular, sin formar una salien- 
te en forma de sombrilla y forman una 
linea al principio de la boca. El eséfago 
es alargado y musculoso, el cual presenta 
un par de “baguetas” que no llegan a la 
parte media del mismo, el bulbo esofágico 
presenta tres sâculos bulbares que pene- 
tran en la parte anterior del intestino 
(Fig. 13), el extremo posterior del cuerpo 
de la hembra, asi como el del macho, ter- 
minan en punta fina. 


Machos: El tamaĥo del macho es seme- 
jante al de la hembra, mide 3.122 a 3.448 
de longitud total y 0.180 a 0.213 de ancho 
mâximo, la parte caudal se encuentra en- 
curvada hacia la region ventral, el apén- 
dice filiforme mide 0.370 a 0.572 de largo 
por 0.029 de ancho, el eséfago en forma 
de “lira” fuertemente musculoso mide 


0.310 a 0.370 de longitud por 0.088 a 


0.103 de anchura maxima, el bulbo eso- 
fâgico, musculoso, mide 0.074 a 0.088 de 
largo por 0.088 a 0.103 de ancho. El in- 
testino en su parte más amplia mide 0.159 
a 0.184, El anillo nervioso se localiza en. 
la región media del eséfago y dista del 
extremo anterior 0.164 a 0.192, el poro 
excretor se encuentra a una distancia de 
la región anterior del cuerpo de 0.254 a 
0.340 y se localiza en la union del eséfago 
con el bulbo esofâgico. La cloaca se abre 
a una distancia de 0.488 a 0.651 del ex- 
tremo posterior, alrededor del ano existe 
un anillo de naturaleza quitinosa que tie- 
ne una espina media en su borde inferior 
dirigida hacia el extremo posterior (Fig. 
14) ; el' testiculo es tubular y alargado, y 
dista de la base esofâgica de 0.976 a 1.154. 
En el extremo posterior, el macho presen- 
ta quince pares de papilas arregladas de 
la siguiente manera: diez pares precloa- 
cales y cinco pares postcloacales, las espi- 
culas son subiguales en tamaño, siendo el 
extremo distal redondeado y el proximal 
en punta aguda, la espicula derecha mide 
0.319 a 0.369 de largo por 0.016 a 0.020 
de ancho, la espicula izquierda mide 0.172 
a 0.328 de largo por 0.016 a 0.020 de an- 
cho, no se observa gubernáculo (Fig. 15). 


Hembra: La hembra, casi del mismo: 
tamaño que los machos, mide 3.448 de 
largo por 0.168 de ancho en su posición: 
más amplia; el apendice filiforme caudal 
mide 0.784 de largo por 0.044 de ancho; 
el bulbo esofâgico mide 0.088 de longitud 
total por 0.103 de anchura máxima; el 
intestino en su parte mas amplia mide 
0.159, el ano se encuentra a una distancia. 
de 0.754 del extremo posterior, presenta 
en el borde anterior del ano una estruc- 
tura quitinosa en forma de espina bifida. 
El anillo nervioso dista del extremo ante- 
rior de 0.143; el poro excretor se localiza 
a una distancia del extremo anterior de: 


70 LETICIA SÁNCHEZ-VELÁZQUEZ 


0.323 (Fig. 16). El aparato reproductor 
-didelfo, anfidelfo, los úteros constituyen 
una vagina musculosa que desemboca en 
la vulva, la cual se localiza ligeramente 
postecuatorial del cuerpo y dista del ex- 
tremo posterior 1.657. La hembra presenta 
los úteros con numerosos huevos de cás- 
-cara gruesa, en su forma más o menos 
-ovoide, los cuales miden 0.082 de largo 
por 0.065 de ancho (Fig. 17). 


El nombre de esta especie está dedicado 
«con todo respeto al Profesor Biól. Jorge 


Caballero Deloya, por sus valiosos conse- 
jos y sugerencias. 


Hospedero: Hiltonius carpinus (Cham- 
berlain). . 

Habitat: Intestino. 

Localidad: “Cerro del Tepozteco”, Te- 
poztlan, Morelos, 30 de junio de 1976. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Colec- 
ción Helmintolėgica del Instituto de Bio- 
logía y registrados con el número: 167-3. 
Paratipos: En la misma Coleccién Hel- 

mintolėgica con el nūmero: 167-4. 


DISCUSION 


Los ejemplares de este estudio se ase- 
mejan más a R. thysanophora de Crites, 
1965, ya que las hembras y los machos 
descritos por este autor, tienen una longi- 
tud y anchura similares, al igual que el 
“corpus” del esėfago y del bulbo esofägi- 
co; el anillo nervioso y el poro excretor 
presentan una distancia al extremo ante- 
rior semejante en las hembras; y en los 
machos ŭnicamente la distancia del poro 
excretor al extremo cefálico es igual. 

La hembra de R. thysanophora difiere 
-de Rhigonema caballerodeloyai sp. nov. 
debido a que la distancia del ano al ex- 
tremo caudal es notablemente menor. 

En los machos de Rhigonema caballe- 
rodeloyai sp. nov. la distancia del ano al 
extremo caudal, así como la distancia del 
anillo nervioso al extremo anterior, son 
maycres; difiere en la forma y tamaño de 
las espículas, ya que en Rhigonema caba- 
llerodeloyai sp. nov. una es mayor que la 
otra, y en R. thysanophora son iguales. 
También difiere en la gran cantidad de 
espinas que cubren al nemátodo hasta la 
región postecuatorial del cuerpo en ambos 
sexos; difiere en el número y disposición 
de papilas, ya que en R. thysanophora 
presenta ocho pares arreglados de la si- 


guiente manera: cuatro pares precloacales 
y cuatro pares postcloacales, mientras que 
en Rhigonema caballerodeloyai sp. nov. 
el número es mayor, siendo quince pares 
dispuestos de la siguiente manera: diez 
pares precloacales y cinco postcloacales. 

Creemos que se trata de una nueva es- 
pecie, debido a que en el borde anterior 
del ano de la hembra se localiza una es- 
tructura quitinosa en forma: de espina. bi- 
fida, y en el macho, alrededor del ano 
existe un anillo de naturaleza tambiĉn 
quitinosa, que tiene una espina media en 
su borde interior dirigida hacia el extremo 
posterior. Difiere Rhigonema caballerode- 
loyai sp. nov, de todas las especies, ade- 
más, porque el hospedero y la distribución 
geografica son diferentes. 


Orden: Rhigonomeatiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sanchez, 
1947) Kloss, 1960 
Fam: Hethidae Travassos y Kloss 
(in letteris) 

Subfam: Hethinae Skrjabin y 
Schilkhobalova, 1951 
Género: Heth Cobb, 1898 
Especie: Heth adolphi sp. nov. 
(Figs. 18-24) 
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La descripción de la especie en estudio 
se basa en 30 ejemplares, siendo trece ma- 
chos y diecisiete hembras; ĉstos fueron re- 
colectados del intestino de Amplinus sp. 
(Diplopoda). 

Son nemátodos pequeños, transparen- 
tes en vivo, y fijados presentan un color 
blanquecino; de cuerpo alargado, la hem- 
bra presenta dos labios desarrollados cu- 
yos bordes se recurvan hacia la region 
central del labio dando una apariencia de 
media luna; en cada uno de estos labios 
se presenta un par de papilas conspicuas, 
y un grupo de papilas pequeñas a los la- 
dos de las anteriores (Fig. 16), abajo de 
los labios se encuentran cuatro estructuras 
en forma de cresta, presentando ocho es- 
pinas y decreciendo en tamaŭo. Su cuerpo 
se encuentra cubierto con numerosas es- 
pinas, dispuestas en seis hileras longitudi- 
nales dispuestas de la siguiente manera: 
dos laterales, dos lateroventrales, y dos 
laterodorsales, las diez espinas anteriores 
de cada hilera presentan los bordes exter- 
nos aserrados, esta disposicién poco a poco 
disminuye hacia el extremo posterior del 
cuerpo; enseguida de la zona cefälica se 
localizan cuatro espinas bifidas, dirigidas 
hacia la region posterior del cuerpo, tan- 
to en la region media dorsal y media ven- 
tral; el esófago de la hembra es alargado 
* musculoso, seguido de un estrangula- 
miento del mismo, el cual forma un istmo 
que lo separa del corpus del esófago, se 
continúa por un bulbo esofágico pirifor- 
me (Fig. 19); la terminacién del cuerpo 
de la hembra es en punta fina. El macho, 
en lugar de espinas, presenta el cuerpo 
cubierto de placas de diversos tamaños 
más o menos separadas, de textura lisa y 
sin presentar un patrón definido en su or- 
denamiento; la extremidad cefálica del 
macho es reducida en comparación con 
la de la hembra; presenta un esófago 
musculoso seguido de un istmo corto y 


glandular, y continúa en el bulbo esofá- 
gico; la ventosa precloacal es nítida y bien 
desarrollada característica del género, el 
cuerpo termina en punta. 


Machos: Son de menor tamaño que las 
hembras, miden 1.006 a 1.198 de longitud 
por 0.077 a 0.082 de anchura en la por- 
ción más amplia, presentan el extremo 
posterior dirigido hacia la región ventral, 
el apéndice filiforme mide 0.131 a 0.205 
de largo por 0.008 de ancho (Fig. 20). El 
estoma mide 0.012 a 0.020, el esófago di- 
vidido en dos porciones, una larga y mus- 
culosa que mide 0.217 a 0.258 de largo 
por 0.024 a 0.036 de ancho, en esta es- 
tructura se observan dos prolongaciones 
o células glandulares; la otra porción, pe- 
queña y glandular (istmo), mide 0.024 a 
0.032, se continúa cn el bulbo esofăgico y 
mide 0.049 a 0.061 de largo por 0.041 a 
0.053 de ancho (Fig. 21) ; el intestino, en 
la porcion más amplia, mide 0.049 a 
0.065; la abertura cloacal dista de la re- 
gión posterior del cuerpo de 0.172 a 0.221. 
El anillo nervioso se localiza a una distan- 
cia de la porcion anterior de 0.061 a 
0.077; el poro excretor, dificil de observar, 
se localiza en la parte media del es6fago 
y dista de la region cefalica de 0.102 a 
0.143; en el extremo caudal se localizan 
seis pares de papilas arregladas de la si- 
guiente manera: dos pares precloacales, 
un par adanal y tres pares postcloacales; 
presenta dos espiculas soldadas y acanala- 
das en la region media, quedando libres 
ünicamente los extremos proximales y ter- 
minando en punta aguda, mide 0.065 a 
0.073 de largo por 0.004 a 0.008 de an- 
cho; no presenta gubernaculum (Fig. 22). 


Hembras: Las hembras son mas gran- 
des que los machos (Fig. 23), miden 1.562 
a 1.702 de largo por 0.082 a 0.102 de an- 
cho en la porción más amplia; el apėn- 


72 LETICIA SÁNCHEZ-VELÁZQUEZ 


dice filiforme mide 0.503 a 0.577 por 
0.016 a 0.020 de ancho. 

El estoma mide 0.016 a 0.020. El esó- 
fago también se encuentra dividido en 
dos porciones, la primera muscular que 
mide 0.164 a 0.258 de longitud por 0.016 
a 0.024 de anchura, no observándose en 
esta estructura prolongaciones glandula- 
res; la segunda, glandular, que constituye 
el istmo, mide 0.024 a 0.028; se continúa 
en el bulbo esofágico, el cual mide 0.041 
a 0.102 de largo por 0.045 a 0.053 de an- 
cho. El intestino, en la porción más am- 
plia, mide 0.077 a 0.094; el ano se loca- 
liza a una distancia del extremo posterior 
de 0.518 a 0.592. El anillo nervioso dista 
del extremo anterior de 0.110 a 0.155; no 
fue posible observar el poro excretor debi- 
do a la gran cantidad de espinas que pre- 
senta el ejemplar. Las hembras son pro- 
delfas, monodelfas, Ilegando el ovario a 


un útero, el cual desemboca a un oviyec- 
tor musculoso que mide 0.098 a 0.106 de 
largo por 0.028 a 0.036 de ancho, termi- 
nando éste en la vulva, la cual se localiza 
en la región postecuatorial del cuerpo y 
dista del extremo posterior de 0.241 a 
0.843 (Fig. 24) ; no se observaron huevos. 

Esta especie está dedicada a mi señor 
padre Ing. Adolfo Sánchez Acosta, 


Hospedero: Amplinus sp. (Diplopoda). 

Habitat: Intestino. 

Localidad: Estación de Biologia “Los 
Tuxtlas”, Catemaco, Veracruz. 

Fecha: 2 de mayo de 1976. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Co- 
lección Helmintológica del Instituto de 
Biologia con el número: 167-5. 

Paratipos: En la misma Colección 
Helmintológica con el número: 168-1. 


DISCUSIÓN 


La especie aquí estudiada, Heth adolphi 
sp. nov., se asemeja a Heth travassosi; ya 
que en ambas hembras el cuerpo presenta 
longitud y anchura similares, la longitud 
total del esófago, la distancia del anillo 
nervioso a la región cefálica, asi como la 
distancia de la vulva al extremo caudal 
son también semejantes. Los machos son 
similares en: la longitud del cuerpo, tama- 
fio de las espículas, diámetro de la ven- 
tosa y la distancia del testículo a la base 
esofágica. 

Las hembras de Heth adolphi sp. nov. 
difieren de las hembras de H. travassosi, 
en que la distancia del ano al extremo 
caudal del cuerpo es mayor; la distancia 
de la vulva al extremo caudal es conside- 
rablemente mayor en Heth adolphi. Los 
machos de Heth adolphi sp. nov. difieren 
de los machos de H, travassosi en la dis- 


tancia que hay del anillo nervioso al ex- 
tremo anterior y la distancia del poro ex- 
cretor a la región cefálica, son menores; 
la distancia del ano a la extremidad cau- 
dal del cuerpo es mayor en Heth adolphi 
sp. nov. y, por último, la distancia que 
hay del ano al centro de la ventosa es ma- 
yor en Heth travassosi. Aunque en la des- 
cripción original solamente se menciona 
serie de papilas en H. travassosi, en Heth 
adolphi sp. nov. presenta seis pares de 
papilas arregladas de la siguiente mane- 
ra: dos pares precloacales, un par adanal 
y tres pares postcloacales. Las espículas, 
en el caso de Heth adolphi sp. nov., están 
soldadas por su región media; una de las 
principales diferencias de Heth adolphi 
sp. nov. es la ausencia de un gubernacu- 
lum. Heth adolphi sp. nov. presenta gran 
semejanza con H. maicuru, Kloss, 1961, 
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debido a que en las hembras, la longitud 
del cuerpo, la distancia del anillo nervioso 
a la region cefalica, el tamaño total del 
eséfago, la distancia de la vulva al extre- 
mo caudal, asi como la distancia del ano 
a la región posterior del cuerpo, son se- 
mejantes. Los machos se asemejan en la 
longitud del cuerpo, tamaño de las espi- 
culas, diametro de la ventosa, distancia 
del testiculo a la base esofâgica del ano 
al centro de la ventosa y la distancia del 
ano al extremo caudal, siendo todas estas 
medidas similares. 

Heth adolphi, sp. nov. difiere de Heth 
maicuru, siendo en las hembras el tamaŭo 
del estoma y la distancia del ovario a la 
base esofâgica, menores. Los machos de 
Heth adolphi sp. nov. difieren de los ma- 
chos de H. maicuru en: la distancia del 
anillo nervioso y poro excretor a la region 
cefálica, siendo considerablemente meno- 
res; el tamaño del eséfago es mayor en 
H. maicuru. 


Orden: Rhigonematiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sanchez, 
1947) Kloss, 1960 
Fam: Hethidae Travassos y Kloss 
(in letteris) 

Subfam: Hethinae Skrjabin y 
Schikhobalova, 1951 
Género: Heth Cobb, 1898 
Especie: Heth lamothei sp. nov. 
(Figs. 25-30) 


La especie aqui estudiada se basé en 
57 ejemplares, siendo 23 machos y los res- 
tantes hembras; todos fueron colectados 
del intestino de Amplinus sp. (Diplopo- 
da). 

Son nemâtodos de tamaño medio, de 
color blanquecino, de cuerpo alargado; 
la hembra presenta dos labios muy desa- 
rrollados y enrollados hacia la region cen- 
tral; en estos labios se observan pequeñas 
vellosidades; bajo la region cefalica se 


presenta una espina bifurcada, situada en 
la linea media lateral; inmediatamente 
después de ésta, en la region esofagica, se 
localiza un numero variable de espinas, 
en algunas hembras se presentan cinco y 
en otras pueden ser cuatro o tres pares de 
espinas, sus puntas se encuentran dirigi- 
das hacia el extremo posterior del cuerpo, 
la forma de estas espinas es de base muy 
ancha y puntas encorvadas, semejantes a 
las espinas de un rosal (Fig. 25). El ma- 
cho es inerme; el eséfago de la hembra 
es alargado y musculoso, seguido de un 
istmo, separandose del corpus del eséfago 
por un estrangulamiento, se continúa en 
el bulbo esofagico, el cual es piriforme; la 
terminacién del cuerpo de la hembra es 
en punta fina. El macho presenta una 
extremidad cefâlica reducida, un eséfago 
alargado y musculoso (Fig. 26), seguido 
de un istmo (glandular); en el extremo 
posterior del cuerpo se encuentra la ven- 
tosa precloacal caracteristica del gĉnero, 
con sus bordes a nivel de la cuticula; la 
terminación del cuerpo del macho es tam- 
biĉn en punta, fina. 


Machos: Los machos son más pequeños 
que las hembras, miden 0.976 a 1.080 de 
largo por 0.065 a 0.077 de ancho en la 
región más amplia; la región posterior del 


* cuerpo se encuentra ligeramente encorva- 


da ventralmente (Fig. 27), el apéndice 
filiforme mide 0.045 a 0.061 de largo por 
0.004 a 0.008 de ancho, el estoma mide 
0.012; el esófago, dividido en dos porcio- 
nes, una musculosa que mide 0.274 a 
0.299 de longitud por 0.020 a 0.024 de 
anchura, se continúa en un istmo de tipo 
glandular que mide 0.024 a 0.041, el bul- 
bo esofágico mide 0.036 a 0.053 de largo 
por 0.041 a 0.049 de ancho. El intestino, 
en la region mas amplia, mide 0.041 a 
0.049, La abertura cloacal dista de la re- 
gión posterior del cuerpo de 0.077 a 0.082 
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(incluyendo el apéndice filiforme). El 
anillo nervioso se localiza a una distancia 
del extremo anterior del cuerpo de 0.131 
a 0.143; el poro excretor pequeŭo, nitido, 
dista de la región cefálica de 0.319 a 0.344 
y se localiza a nivel de la porcion anterior 
del bulbo esofagico, En el extremo poste- 
rior (Fig. 28) se localizan tres pares de 
papilas arregladas de la siguiente mane- 
ra: dos pares precloacales y un par post- 
cloacal, presenta dos espiculas soldadas y 
acanaladas en la región media, quedando 
libres únicamente los extremos proximales 
y terminando en punta fina, miden 0.045 
a 0.053 de largo por 0.004 de ancho (esta 
medida fue tomada en la región proximal 
de las espiculas) ; el testículo dista de la 
base esofágica de 0.069 a 0.110, el diáme- 
tro de la ventosa es de 0.016 a 0.020 y la 
distancia del ano al centro de la ventosa 
es de 0.143 a 0.159, presenta un guber- 
náculo que tiene una forma curva seme- 
jante a la hoja de la guadaña y mide 
0.028 de largo por 0.004 de ancho. 


Hembras: Son más grandes que los ma- 
chos y miden 1.332 a 1.731 de largo por 
0.082 a 0.102 de ancho, el apéndice cau- 
dal filiforme mide 0.246 a 0.307 de largo 
por 0.012 a 0.020 de ancho, El estoma mi- 
de 0.020 a 0.028. El eséfago se encuentra 
dividido, al igual que en los machos, en 
dos porciones, la primera muscular que 
mide 0.237 a 0.323 de largo por 0.020 de 
ancho, la segunda glandular (istmo) mi- 
de 0.041 a 0.049, se continŭa en el bulbo 


esofagico, el cual mide 0.041 a 0.057 de 
largo por 0.049 a 0.053 de ancho. El in- 
testino mide 0.061 a 0.069 en la porción 
más amplia; el ano dista del extremo pos- 
terior del cuerpo de 0.246 a 0.307 (Fig. 
29). El anillo nervioso se localiza a una 
distancia de la región cefálica de 0.114 a 
0.184; el poro excretor dista de la porción 
anterior del cuerpo de 0.266 a 0.323, lo- 
calizándose a la altura del tercio anterior 
del esófago. Las hembras son prodelfas y 
monodelfas, llegando el ovario a un útero, 
el cual desemboca a un oviyector muscu- 
loso que mide 0.036 a 0.045 de largo por 
0.032 a 0.041 de ancho, terminando éste 
en la vulva, localizada en la region post- 
ecuatorial del cuerpo a una distancia del 
extremo posterior de 0.553 a 0.676; en la 
mayoria de las hembras el ŭtero se en- 
cuentra ccupado por un solo huevo gran- 
de de câscara lisa, que mide 0.123 a 0.155 
de largo por 0.061 a 0.082 de ancho (Fig. 
30). Esta especie esta dedicada al profe- 
sor M. en C. Rafael Lamothe-Argumedo. 


Hospedero: Amplinus sp. 

Habitat: Parte posterior del intestino. 

Localidad: 12 Km. adelante de Tlalchi- 
nol, Hgo., carretera México-Tampico. 

Fecha de colecta: 12 de marzo de 1978. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Colec- 
ción Helmintológica del Instituto de 
Biología y registrado con el número: 
168-2. 
Paratipos: En la misma Colección Hel- 
mintológica con el número: 168-3. 


DISCUSIÓN 


Una de las características principales 
en que nos apoyamos para decir que Heth 
lamothei es una especie nueva, es: forma 
y disposiciėn de las espinas, ya que en 
ninguna de las especies descritas dei gé- 


nero lo presenta, y otra es la presencia de 
un ala quitinosa, tanto en los machos co- 
mo en las hembras; en los machos; esta 
ala principia en el tercio posterior del esó- 
fago, terminando poto mâs abajo de la 
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abertura cloacal; en las hembras, el ala 
principia en el tercio posterior del bulbo 
esofägico y termina a la altura del ano. 

Heth lamothei sp. nov. se asemeja mu- 
cho a H. maicuru, ya que en las hembras, 
la longitud y anchura del cuerpo, anillo 
nervioso al extremo cefälico, distancia de 
la vulva a la regiĉn caudal y el tamaŭo 
de los hucvos, son similares. Los machos 
presentan similitud en el tamaño del esé- 
fago, tamaño del istmo, diametro del bul- 
bo, distancia del testiculo a la base eso- 
fâgica, tamaño del gubernâculo y diäme- 
tro de la ventosa, 

Las hembras de Heth lamothei sp. nov. 
difieren de las hembras de H. maicuru, 
en la distancia del anillo nervioso al ex- 
tremo cefalico, asi como la distancia del 
ovario a la base esofagiana siendo en éstas 
mayores; la distancia del poro excretor a 
la region anterior y la distancia del ano 
al extremo posterior del cuerpo, son ma- 
yores en H. maicuru. Los machos de Heth 
lamothei sp. nov. difieren de los machos 
de H. maicuru en la longitud del cuerpo, 
tamaĥo del estoma, distancia del ano al 
extremo caudal, tamaŭo de las espiculas, 
ano al centro de la ventosa y distancia del 
poro excretor al extremo anterior, siendo 
en éstos mencres. Aunque en la descrip- 
cion original, Kloss 1961, menciona ŭnica- 
mente papilas postanales presentes, Heth 
lamothei sp. nov. presenta tres pares de 
papilas arregladas de la siguiente manera: 
dos pares precloacales y un par postcloa- 
cal, las espiculas de Heth lamothei sp. 
nov. se encuentran soldadas en la region 
media del cuerpo, dejando libres ŭnica- 
mente los extremos proximales, y en Heth 
maicuru las espiculas se encuentran uni- 
das en casi toda su longitud; el guber- 
náculo de Heth lamothei sp. nov. abarca 
la tercera parte del tamaño de las espícu- 
las, y en Heth maicuru es más pequeño. 
Heth lamothei sp. nov. también presenta 


gran semejanza a H. multiplus, en las 
hembras, por la longitud del cuerpo, dis- 
tancia del anillo nervioso a la región cefá- 
lica, tamaño del istmo y longitud total del 
esófago. Los machos se asemejan en el ta- 
maño del istmo, tamaño de las espículas, 
longitud del gubernáculo, diámetro de la 
ventosa y distancia del ano al centro de la 
ventosa. Las hembras de Heth lamothei 
sp. nov. difieren de las hembras de Heth 
multiplus en la distancia del poro excre- 
tor a la region cefAlica y tamaño de los 
huevos, siendo en éste mayores; la dis- 
tancia de la vulva a la regiĉn caudal es 
menor en H. multiplus. Los machos de 
Heth lamothei sp. nov. difieren de los ma- 
chos de H. multiplus en la longitud del 
cuerpo, tamaĥo del estoma, distancia del 
anillo nervioso a la region anterior, dis- 
tancia del ano a la region posterior, ta- 
maño del gubernáculo y tamaño de las 
espiculas, siendo todas estas medidas ma- 
yores. Kloss, en 1965, no hace mención 
del número de papilas, y en Heth lamo- 
thei sp. nov. son tres pares (dos pares pre- 
cloacales y un par posteloacal) ; otra de 
las diferencias es que en Weth lamothei 
las espículas se encuentran soldadas en la 
región media, dejando únicamente los ex- 
tremos proximales libres, y en H. multi- 
plus están seldadas en casi toda su exten- 
sión; el tamaño del gubernáculo en Heth 
lamothei sp. nov. ocupa las dos terceras 
partes del tamaño de las espículas, y en 
H. multiplus, el tamaño es la mitad de la 
longitud de las espículas. 


Orden: Rhigomematiformes Kloss, 1960 
Superfam: Rhigonematoidea (Sánchez, 
1947) Kloss, 1969 
Fam: Hethidae Travassos y Kloss 
(in letteris) 

Subfam: Hethinae Skrjabin y 
Schiknobalova, 1951 
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Género: Heth Cobb, 1898 
Especie: Heth josephinae sp. nov. 
(Figs. 31-37) 


La descripcién de la especie aqui estu- 
diada se basé en sesenta y cinco ejempla- 
res, siendo quince machos y cincuenta 
hembras; todos fueron recolectados del 
intestino de Amplinus (Diplopoda). Son 
nematodos de tamaño medio, presentan 
un color transparente, de cuerpo alarga- 
do; la hembra presenta dos labios muy 
desarrollados y enrollados hacia la regién 
central del labio, dando una apariencia 
de media luna; en cada uno de estos la- 
bios se presentan pequeñas vellosidades; 
abajo de los labios se localizan cuatro es- 
tructuras en forma de cresta (Fig. 31). 
Su cuerpo se encuentra cubierto con nu- 
merosas espinas, dispuestas en seis hileras 
longitudinales de la siguiente manera: dos 
laterales, dos lateroventrales y dos latero- 
dorsales, las espinas anteriores de cada 
hilera (algunas veces son nueve, diez, 
once o doce), presentan los bordes exter- 
nos frecuentemente aserrados; tambiĉn los 
bordes internos están aserrados, disminu- 
yendo esta disposición hacia el extremo 
posterior del cuerpo; enseguida de la zona 
cefâlica se encuentran tres espinas bifidas 
dirigidas hacia la región posterior del 
cuerpo, tanto en la región media dorsal 
como en la media ventral; el eséfago de 
la hembra es alargado y musculoso, segui- 
do de un estrangulamiento del mismo, el 
cual forma un istmo que lo separa del 
corpus del esófago, se continúa en un bul- 
bo esofágico piriforme; la terminación del 
cuerpo de la hembra es en punta fina. El 
macho, en lugar de espinas, presenta el 
cuerpo cubierto de placas de forma apro- 
ximadamente oval que sobresalen a ma- 
nera de hojas, de textura lisa y sin pre- 
sentar un patrón definido en su ordena- 
miento; la extremidad cefálica es reduci- 


da en comparación con la de la hembra 
(Fig. 32), presenta un esófago musculoso 
seguido de un istmo corto y glandular, 
enseguida continúa el bulbo esofágico; la 
ventosa precloacal es nítida y muy desa- 
rrollada, característica del género; el cuer- 
po termina en punta fina. 


Machos: Son de menor tamaño que 
las hembras, miden 1.213 a 1.435 de lon- 
gitud por 0.082 a 0.118 de anchura en su 
porción más amplia, el extremo posterior 
del cuerpo está dirigido hacia la región 
ventral; el apéndice filiforme mide 0.088 
a 0.151 de largo por 0.004 de ancho. El 
estoma mide 0.012 a 0.020; en la porción 
anterior del esófago se localizan cuatro 
células glandulares de color rojo pardo, 
el esófago se encuentra dividido en dos 
porciones, una larga y musculosa que mi- 
de 0.278 a 0.323 de largo por 0.020 a 
0.032 de ancho, la otra porción pequeña 
y glandular mide 0.028 a 0.032 de largo, 
se continúa en el bulbo esofágico que mi- 
de 0.045 a 0.057 de longitud por 0.045 a 
0.057 de anchura; el intestino en la por- 
ción más amplia mide 0.049 a 0.069, la 
abertura cloacal dista de la región poste- 
rior del cuerpo de 0.020 a 0.024, el anillo 
nervioso se localiza a una distancia de la 
región cefálica de 0.123 a 0.143, el poro 
excretor no fue posible observarlo, debido 
a la gran cantidad de placas que presenta 
en la región anterior del cuerpo (Fig. 33). 

La ventosa mide 0.041 a 0.045 de largo 
por 0.020 de ancho; la distancia del ano 
al centro de la ventosa es de 0.200 a 0.246. 
En el extremo caudal se localizan nueve 
pares de papilas arregladas de la siguiente 
manera: cuatro pares precloacales, una 
papila impar adanal y cuatro pares post- 
cloacales; presenta dos espículas acanala- 
das subiguales, estando soldadas en el ex- 
tremo proximal y libres en el extremo dis- 
tal y terminando en punta (Fig. 34); en 
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posicion ventral, la espicula derecha es 
más pequeña que la espicula izquierda, la 
espicula derecha mide 0.094 a 0.114 de 
largo por 0.008 de ancho, la espicula iz- 
quierda mide 0.143 a 0.147 de largo por 
0.012 de ancho, presenta un gubernâculo 
en forma de pala (Fig. 35) y mide 0.090 
a 0.094 de largo por 0.016 a 0.024 de 


ancho. 


Hembras: Las hembras son mas gran- 
des que los machos, miden 1.983 a 2.308 
de longitud por 0.106 a 0.114 de anchura 
en su porción más amplia, el apéndice 
filiforme mide 0.547 a 0.636 de largo por 
0.014 de ancho (Fig. 36). El estoma mide 
0.012 a 0.020. El esófago, dividido en dos 
porciones, la primera, musculosa mide 
0.233 a 0.241 de largo por 0.016 a 0.028 
de ancho; en el primer tercio de esta es- 
tructura encontramos dos células o pro- 
longaciones glandulares; la segunda por- 
ción, glandular, que constituye el istmo, 
mide 0.032 a 0.041, se continúa en el bul- 
bo esofágico, el cual mide 0.041 a 0.057 
de longitud por 0.053 a 0.061 de anchu- 
ra. El intestino, en la porción más amplia, 
mide 0.061 a 0.069 de diámetro, el ano 
se localiza a una distancia del extremo 


posterior de 0.577 a 0.666. El anillo ner- 
vioso dista del extremo anterior del cuer- 
po de 0.123 a 0.131; el poro excretor no 
se observó por la cantidad de espinas. Las 
hembras son prodelfas y monodelfas, lle- 
gando el ovario a un útero, desembocan- 
do a un oviyector musculoso que mide 
0.041 a 0.061, terminando éste en la vul- 
va (Fig. 37), localizada en la región post- 
ecuatorial del cuerpo, y dista del extremo 
posterior de 0.962 a 1.036; los huevos son 
grandes, de cáscara lisa y miden 0.143 a 
0.164 de largo por 0.073 a 0.090 de an- 
cho. Esta especie está dedicada con todo 
cariño a mi señora madre Josefina Veláz- 
quez de Sánchez. 


Hospedero: Amplinus. 

Habitat: Parte posterior del intestino. 

Localidad: 12 Km. adelante de Tlalchi- 
nol, Hidalgo, carretera México-Tampi- 
co. 

Fecha de colecta: 12 de mayo de 1976. 

Ejemplares: Tipo depositado en la Co- 
lecciĝn Helmintolėgica del Instituto de 
Biologia y registrado con el numero: 
168-4. 
Paratipos: En la misma Colección Hel- 
mintolėgica con el número: 168-5. 


DISCUSION 


Las hembras de Heth ĵosephinae sp. 
nov. presentan semejanzas con las de H. 
travassosi en: longitud y anchura del 
cuerpo, distancia del anillo nervioso a la 
region anterior, tamaĥo del istmo y lon- 
gitud total de esófago. En los machos pre- 
senta similitud en longitud y anchura del 
cuerpo, distancia del anillo nervioso a la 
region cefalica, tamaño del istmo, distan- 
cia del testiculo a la base esofâgica y dis- 
tancia del ano al centro de la ventosa. 

Heth ĵosephinae sp. nov. difiere de las 


hembras de H. travassosi en el tamaño de 
los huevos, distancia de la vulva al extre- 
mo caudal y distancia del ano al extremo 
posterior, siendo en la primera mayores. 
En los machos, la distancia del ano al ex- 
tremo posterior, tamaĥo del gubernäculo 
y diametro de la ventosa precloacal, todas 
estas medidas son mayores en Heth jose- 
phinae sp. nov., difieren en el nūmero de 
papilas genitales, ya que Dollfus en 1952 
menciona una serie de papilas postanales 
y en Heth ĵosephinae sp. nov. presenta 
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cuatro pares de papilas precloacales, una 
papila impar adanal y cuatro partes post- 
cloacales. Las espiculas de H. travassosi 
se encuentran soldadas en el extremo dis- 
tal y en Heth josephinae, las espiculas, 
están soldadas en el extremo proximal, 
siendo desiguales o subiguales en tamaño, 
el gubernäculo nitido en forma de pala. 

Heth josephinae sp. nov. presenta simi- 
litud con las hembras de H. maicuru en 
la longitud y anchura del cuerpo, distan- 
cia del anillo nervioso al extremo anterior, 
tamaño del istmo, diametro del bulbo y 
distancia del ano al extremo caudal. Los 
machos de Heth josephinae sp. nov. pre- 
sentan semejanzas con H. maicuru en la 
longitud del cuerpo, distancia del anillo 
nervioso a la región cefâlica, diámetro del 
bulbo y distancia del testiculo a la base 
esofâgica. 

Heth josephinae sp. nov. difiere de las 
hembras de H. maicuru, en el tamaño de 
los huevos, distancia del ovario a la base 
esofágica y distancia de la vulva al extre- 
mo caudal, siendo estas medidas mayores 
en la primera; el tamaño del estoma es 
mayor en H. maicuru. Los machos de 
Heth josephinae sp. nov. difieren de los 
machos de H. maicuru en el diâmetro de 
la ventosa precloacal, ano al centro de la 
ventosa y tamaĥo del gubernâculo, siendo 
éstas mayores en Heth ĵosephinae; el ta- 
maĥo del estoma, tamaŭo del istmo y dis- 
tancia del ano al extremo caudal es me- 
nor en Heth josephinae sp. nov. Para H. 
maicuru, Kloss, 1961, menciona ŭnica- 
mente papilas postanales presentes, y 
Heth josephinae sp. nov. presenta cuatro 
pares precloacales, una papila impar ada- 
nal y cuatro postcloacales, las espiculas de 
H. maicuru, se encuentran soldadas en 
casi todo su cuerpo y en Heth josephinae 
Sp. nov., ūnicamente estan soldadas en el 
extremo proximal, siendo desiguales. 

Las hembras de Heth josephinae sp. 


nev. se asemejan a las hembras de H. si- 
nediscus en la longitud del cuerpo, anillo 
nervioso al extremo anterior, tamañc del 
istmo, longitud total del esófago, distan- 
cia del ovario a la base esofagica, tamaño 
de los huevos, distancia de la vulva al 
extremo caudal y distancia del ano al ex- 
tremo posterior del cuerpo. Los machos 
son semejantes en la longitud del esófago, 
tamaĥo del istmo y longitud del guber- 
naculo. Las hembras de Heth josephinae 
sp. nov. difieren de las hembras de H. 
sinediscus en el ancho del cuerpo, tamaŭo 
del estoma y diámetro del bulbo, siendo 
estas medidas menores en las primeras. 
Los machos de Heth ĵosephinae sp. nov. 
difieren de los machos de HJ. sinediscus, 
en el largo y ancho del cuerpo, tamaŭo 
del estoma, distancia del anillo nervioso 
a la region anterior del cuerpo, distancia 
del testiculo a la base esofagica y ano al 
extremo caudal son menores en la prime- 
ra. Kloss (1965) menciona la presencia 
de papilas adanales y otras preanales, sin 
precisar su numero; en Heth ĵosephinae 
(fueron mencionadas con anterioridad) 
el cuerpo de las espiculas de H. sinediscus 
esta soldado y son libres en el extremo 
proximal, en Heth ĵosephinae estan sol- 
dadas en el extremo proximal y libres en 
el extremo distal; falta la ventosa precloa- 
cal de H. sinediscus, y en su lugar se pre- 
senta una pequeña papila, y en Heth jo- 
sephinae sp. nov. la ventosa es nitida y 
muy grande presenta un gubernâculo en 
forma de pala. 


Heth josephinae sp. nov. difiere de to- 
das las especies descritas del género, por- 
que la hembra presenta espinas cuticula- 
res que llegan hasta la parte posterior del 
cuerpo. En los machos la presencia de pla- 
cas de forma oval que sobresalen a ma- 
nera de hoja de textura lisa, dirigidas 
hacia la region pssterior del cuerpo y que 
cubren la totalidad de éste; las espiculas 


SEIS NUEVAS ESPECIES DE NEMÂTODOS 79 


son desiguales; tanto la hembra como el 
macho presentan un ala quitinosa; en los 
machos esta ala principia en la region 
media del esófago y termina a la altura 
de la abertura cloacal; en las hembras 
principia en la parte posterior del bulbo 
esofâgico y termina más abajo del ano. 

Heth josephinae difiere de Heth lamo- 
thei en que la hembra presenta gran nú- 
mero de espinas cuticulares, y en Heth 
lamothei sp. nov., presenta tres, cuatro o 
cinco pares de espinas. En los machos la 
presencia de placas, en Heth josephinae 
sp. nov., mientras que Heth lamothei sp. 
nov., es inerme; las espículas de Heth 
josephinae, son subiguales, soldadas en el 
extremo proximal, y el número de papilas 
varía, siendo en Heth josephinae sp. nov. 


nueve pares arregladas de la siguiente ma- 
nera: cuatro pares precloacales, una pa- 
pila impar adanal y cuatro pares post- 
cloacales, y en Heth lamothei sp. nov. son 
tres pares arregladas de la siguiente ma- 
nera: dos pares precloacales y un par 
posteloacal. 

El macho de Heth josephinae sp. nov. 
difiere del de Heth adolphi sp. nov. en la 
forma y disposicién de las placas, presen- 
cia de un gubernäculo en forma de pala, 
espiculas subiguales y en el numero de 
papilas, en Heth adolphi sp. nov. son seis 
pares: dos pares precloacales, un par ada- 
nal y tres pares postcloacales y en Heth 
josephinae sp. nov. son nueve pares: cua- 
tro preclcacales, una papila impar adanal 
y cuatro postcloacales. 
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Simm 


Fig. 1. Corte transversal de la parte anterior de la hembra de Ichthyocephalus hoffmani. 
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Fig. 2. Vista total del macho de Ichthyocephalus hoffmani. 
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0.3 mm 


FIG 3 


Fig. 3. Parte anterior del cuerpo de la hembra de Ichthyocephalus hoffmani. 
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Fig. 4. Detalle del gubernáculo de Ichthyocephalus hoffmani. 


FIG. 4 
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FIG. 5 


Fig. 5. Vista total de la hembra de Ichthyocephalus hoffmani. 
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O.3 mm 


Fig. 6. Detalle de la vulva de Ichthyocephalus hoffmani. 


0.5 mm. 


SEIS NUEVAS ESPECIES DE NEMATODOS 


Fig. 7. Corte transversal del extremo cefálico de Ruizia leonilae. 
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Fig. 8. Detalle de la parte anterior de Ruizia leonilae. 
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FIG. 9 


Fig. 9. Vista total del macho de Ruizia leonilae. 
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FIG. 10 


Fig. 10. Detalle de la regi6n posterior del cuerpo de Ruizia leonilae. 


SEIS NUEVAS ESPECIES DE NEMATODOS 


FIG, II 


Fig. 11. Vista total de la hembra de Ruizia leonilae. 
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FIG. 12 


Fig. 12. Detalle de la vulva de Ruizia leonilae. 
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FIG. 13 


Fig. 13. Detalle de la región cefâlica de Rhigonema caballerodeloyai. 
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Fig. 14. Vista total del cuerpo del macho de Rhigonema caballerodeloyai. 
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Fig. 15. Detalle de las espiculas y papilas de Rhigonema caballerodeloyai. 
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FIG. 16 


Fig. 16. Vista total del cuerpo de la hembra de Rhigonema caballerodeloyai. 
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Fig. 17. Detalle de vulva y huevos de Rhigonema caballerodeloyai. 
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Fig. 18. Corte 
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FIG. 


transversal de la parte anterior de la hembra de Heth adolphi. 
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FIG. 19 
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Fig. 19. Detalle de la región anterior del cuerpo de la hembra de Heth adoiphi 
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Fig. 20. Vista total del macho de Heth adolphi. 
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FIG. 21 


Fig. 21. Detalle de la porciėn anterior del cuerpo del macho de Heth adolphi.. 
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FIG. 22 


Fig. 22. Detalle de la ventosa precloacal, espiculas y papilas de Heth adolphi . 
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Fig. 23. Vista total del cuerpo de la hembra de Heth adokphi. 
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Fig. 24. Detalle de la vulva de Heth adolphi. 
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FIG. 25 
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Fig. 25. Detalle de la regiėn anterior de Heth lamothei. 
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Fig. 26. Detalle de la región anterior del macho de Heth lamothei. 
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Fig. 27. Vista total del macho de Heth lamothei. 
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FIG. 28 


Fig. 28. Detalle de espiculas y papilas de Heth lamothei. 
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FIG. 29 


Fig. 29. Vista total de la hembra de Heth lamothei. 
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Fig. 30. Detalle de la vulva de Heth lamothei. 
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Fig. 33. Vista total del macho de Heth josephinae. 
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FIG. 


Fig. 34. Detalle de la ventosa precloacal, espiculas y papilas de Heth josephinae. 
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FIG. 35 


Fig. 35. Detalle de gubernâculo de Heth josephinae. 
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Fig. 36. Vista total del cuerpo de la hembra de Heth josephinae. 
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